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FD-?Z after prepHPLC/CD30D 24/may/02 
Pulse Sequence: eSpul 
Solvent: CCSDD 
Ambient temperature 
Mercury-300 "mtl-nirirOZ" 

PULSE SEQUENCE 
Relax. delay 1.000 sec 
Pulse 75.6 degrees 
Acq. tine 3.000 sec 
Width 4500.5 Hz 
32 repetitions 

OBSERVE HI, 299.7983622 HHz 
DATA PROCESSING 
FT Size 32763 
Total time 2 rain, 23 sec 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sjnx0001 
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FD-72 after prapHPLC/CD300 24/niay/D2 
Pulse Secjuence: s£pul 

Solvent; C030D 
Ambient temperature 
Nercury-300 "ritl-rmrOS" 

PULSE SEQUENCE 
Relax, tjelay 1.000 sec 
Pulse 7S.S degrees 
Acq. time 3.000 sec 
Width 4S0D.S Hz 
32 repetitions 

OBSERVE HI. 209.7088622 MHz 
DATA PROCESSINQ 
FT size 32768 
Total time 2 min, 23 sec 




Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sjnx0001 
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FD-72/CD30D 2e/May/02 


f 


Pulse SeyueiiLB; s2pul 
SolvEDt: CD3U0 
Ambient temperature 
File: FD-MDSFaRS~V-C''72 
«Brcury-30a "mtl-fij!ir02'' 

PULSE SEQUENCE 
Pulse 53.1 degrees 
Acq. time 1.815 sec 
Width 18761.7 Hz 
l&45ai542 repetitions 
OBSERVE CIS, 7S. 38424 7/1 MHz 
DECOUPLE HI, 233.3004119 MHz 
power 42 dB 
continuously on 
WALTZ-15 uadulated 
data PRQCESSIMG 
Line broadening 1.0 Hz 
FT size .1310 7? 

Total tiroe 117340 hr, 11 min, 44 sec 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sjnx0001 




index 

freg ppm 

intensity 

1 

176.733 - 

36.9939 

2 

175.286 

329.796 

^ 3 

174.982 

160.794 - 

^4 

150.146 

160.206 

5 

149.124 

167.34 

6 

138.335 

35.2548 ... 

7 

136.508 

292.876 

8 

126.061 

55.6838 

9 

104.611 

292.9 

10 

104.509 

378.309 ■ 

11 

77-758 

358.209 

12 

77.6896 

280.286 - 

13 

77.4352 

327.134 

14 

76.5541 

476.816 

15 

75.0426 

407.618 

16 

74.3552 

305.553 

17 

73.5805 

336.601 

18 

73.4476 

242.33 

19 

61.1089 

319.545 - 

20 

60.8507 

235.245 

21 

50.0007 

1203.38 ■ 

22 

49.7159 

3529.87 ■ 

23 

49.431 

6943.88 

24 

49.15 

8198.41 

25 

48.8652 

7089.03 

26 

48.5803 

3584.19 

27 

48.2955 

1199.17 

28 

37.7607 

417.176 


36.7088 

303.341 ■ 


29.0716 

385.388 


28.9311 

491.45 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sjnx0001 
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FD-72/D2Q 28/niay/02 

pulse Sequence: s2pul 

Solvent: DZO 
Amhlent temperature 
File: FD-HDSPSRS-V-H-2Z-H2a 
Mercury-SOO '■mtl-nnirDZ" 

PULSE SEgUENCE 
Relax, delay 1.000 sec 
Pulse 75.B depress 
Acq. time 3.000 sec 
Width 4500.5 Hi 
32 repetitions 

OBSERVE Hl„ 2S9.70S3991 MHz 
DATA PROCESSING 
FT size 327S8 ' 

Total time 2 min. 23 sec 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/sjnx0001 



index 

freq ppm 

intensity 

■ ■ 

1 

8.48998 

10.9715 ‘ 


2 

7.69556 

76.4613 



7.67265 

91.4048 



7.49397 

27.456 

' T - 


5.00258 

42.9218 - 


6 

4.97876 

72.956 


7 

4.95402 - 

54.1591 " 


8 

4.93019 

56.8586 


9 

4.90087 

62.3125 


10 

4.86239 

73.9507 

■ 

11 

4.83856 

78.5294 


12 

4.79 

1435.71 

— • ” ‘ ..... 

13 

4.75426 ^ 

86.4855 


14 

4.72769 

75.3888 


15 

4.52061 

86.6554 

-- 

16 

4.49404 

89.1152 


17 

3.70236 

77.1138 

■ r: 

18 

3.67396 

96.1883 

- 

19 

3.54934 

34.1967 


20 

3.51819 

151.299 


21 

3.50628 

159.897 


22 

3.48795 

162.322 

- 

23 

3.45863 

40.61 


24 

3.39541 

52.373 

- 

25 

3.38258 

61.4783 


26 

3.367 

75.9541 


27 

3.35784 

73,0228 


28 

3.33951 

42.3122 

_ 


2.69536 

744.976 



2.64313 

40.4446 


31 

2.61564 

45.0989 


32 

2.5909 

44.759 

- 

33 

2.56616 

44.2817 


34 

2.54326 

45.2142 


35 

2.51668 

30.7193 


36 

2.45621 

56.1127 


37 

2.42872 

58.5198 


38 

2.41956 

59.4566 


39 

2.38565 

34.8842 

- 
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